OF SOUTH CAROLINA
RULES AND REGULATIONS-1962

WEIGHt CAPACITY FORMULA WORK SHEET

STEP I   COMPUTE AREAS OF SECTIONS
Formula: Area = H ;a + 4b + 2c + 4d + e)
12
Note, For waxi .-m allowable height (H) In
table :1 in. Instcztions.
Area A-Section Qua:ter Lengtn Forward.
A       )            4 +  '4  + 2(   + 4(
-2                b        c        d
A   ____ s      :eet .two decimal places)
Area B-Sect.oi. Amidsnips:
S= (    )         + 4(    ) + 2(   ) + 4(
;2                b        c        d
B = __   squ.re feet (two decimal places)
Area C-Section &.jrter Length Aft:
C  =  __-  i  I"  )  +  4(  )  +  2(  )  +  4(
12       a        b        c        d

any section, check
)+
e  -

)+(   )
e
e

C =      squa:e feet (two decimal places)
STEP 2: COMPUIE CUBIC CAPACITY
Formula:
Cubic Capacity ul H,.AI = L (4A + 2B + 4C)
12
Cubic Capa:ity =    __  14(  ) + 2(    ) + 4(   )i
22       A        B        C
Cubic Capazity = _    _bic feet (one decimal place)
STEP 3: COMPUTE MAXIMUM WEIGHT CAPACITY
Formula- Max'mum Wexgit Capacity = Cubic Capacity X 12.5 lbs.
per cubic ft.
Maxi-um Weight Capacity =        -____X 12.5
Maximar Wei!jit Capality = _     pounds (nearest whole
number)
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